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TECHNISCHE FORDERUNGEN 


Die allgemeinen technischen Forderungen sind in der TGL 8898 
„Fassungen für Elektronenröhren, 

Allgemeine Technische Forderungen, Prüfung, Lieferung“ festgelegt. 
Fassungen für Elektronenröhren sind in folgenden Klimaprüfklassen lieferbar: 
414, 435, 545 und 656. 

Die Bedeutung der einzelnen Klimaprüfklassen 
ist aus folgender Tabelle ersichtlich. 




Prüfung auf Beständigkeit gegen 

Klima¬ 

Kälte 

trockene 

feuchte Wärme 

prüf¬ 

°C 

Wärme 

(Konstantprüfung) 

klasse 


C 

Tage 

414 

-55 

200 

56 

435 

-55 

125 

21 

545 

-40 

100 

21 

656 

-25 

85 

4 


Die Zuordnung der Klimaprüfklassen zu den Fassungen 
ist aus dem Katalog ersichtlidi. 

Bei der Bedrahtung müssen die Fassungen mit einem Phantom 

versehen werden, um medianisdie Spannungen, 

die zum Zerstören der Röhren beitragen, zu vermeiden. 

Wir behalten uns vor, der technischen Weiterentwicklung dienende 
Änderungen durdizuführen. 

Verbindlich ist der jeweilige gültige Standard. 


BESTELLUNG 

Bezeichnungsbeispiel einer Fassung 9—12 Form C noch TGL 11 608 
mit vergoldeten Kontaktfedern: 

Fassung 9-12 C - TGL 11 608 Au 

Dte Bezeichnung „Au 1 * entfällt bei Fassungen mit nicht 

vergoldeten Kontaktfedern. 


Weitere Hersteller won Fassungen für Elektronenröhren sind: 

Langlötz & Co. K. G., 5906 Ruhla Sortiment: Fassungen für Empfänger- und Spezialröhren 
VEB Keramische Werke, 653 Hermsdorf (Thür.) 

Sortiment; Fassungen für Miniatur- Sende- und Spezialröhren aus keramischem Werkstoff 
B. Wiersehlce, 1017 Berlin, Markgrafendamm 12 

Sortiment: Fassungen für Röhren S 1/50 iM, S 15/5 d P 5 1 20 iM, S 1/6 iM u. ä. 

Metallverarbeitung Zossen-Kalinchen, Hauptstraße 22 Sortiment: Fassung für Röhren SRS 552, LV 3 u. ä. 















Benennung 


Standard 


Bauform 


Fassung 7-10 D 22*) 

TGL 11 607 

Fassung 7-10 E 22*} 

TGL 11 607 

Prüfklasse: 435 


Ausführung: Mit Drahtfedern 


Werkstoff: Formstoff 


Bisherige Standard-Bezeichnung: 


TGL 200—3610 



Fassung 7-10 D 28*) 

Fassung 7-10 E 28*) 

Prüfklasse: 435 
Ausführung: Mit Drahtfedern 
Werkstoff: Formstoff 
Bi shedge Sta nda rd - Bezei eh n u ng : 
TGL 200-3610 


TGL 11 607 
TGL 11 607 




Fassung 7-10 F 

Prüfklasse: 435 
Ausführung: Mit Drahtfedern 
Werkstoff: Formstoff 
Bisherige Standard-Bezeichnung: 


TGL 11 607 


TGL 200^3610 


Fassung 9-12 H*) 

Fassung 9-12 I*) 

Prüfklasse: 435 
Ausführung: Mit Drahtfedern 
Werkstoff: Formstoff 
Bisherige Standard-Bezeichnung : 


TGL 11 608 
TGL 11 603 


TGt 200—3611 






$U3 



*) Diese Fassungen sind mit hart vergoldeten Kontaktfedern lieferbar. 
!m Bedarfsfall ist im Auftrag die Bezeichnung „Au"’ anzugeben. 


















































































































Benennung 


Fassung 9—12 K 

Prüfklasse: 435 
Ausführung: Mit Drahtfedern 
Werkstoff: Formstoff 
Bisherige Standard-Bezeichnung: 
TGL 200-3611 


Standard 


TGL 11 6Q8 


Baufarm 


1Z8- as. 

79 



Fassung 9-12 C 
Fassung 9—12 E 
Fassung 9-12 F 

(F wie C jedoch ohne Schirmrohr) 
Prüfklasse: 435 
Ausführung: Mit Gabeffedern 
Werkstoff: Formstoff 


TGL 11 608 
TGL 11 608 
TGL 11 608 


Fassung 9—12 D 

Prüfklasse: 435 
Ausführung: Mit Gabelfedern 
Werkstoff: Formstoff 


TGL IT 608 


Fassung 7—10 C 

Prüfklasse: 545 

Ausführung: Mit Schobefedern 
Werkstoff: Form Stoff 


TGL 11 607 


Fassung 9—12 G 

Prüfklasse: 545 

Betriebstemperatur 

an der Deckplatte bis 125 °C 

zulässig 

Ausführung: Mit Schabefedern 
Werkstoff: Formstoff 


TGL 11 608 
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Benennung 


Standard 


Bauform 


Fassung 7—10 A*) 

ohne Abschirmfeder 

Fassung 7-10 B°) 

mit Abschirmfeder 

für gedruckte Schaltung 

Prüfkiüsse: 435 

Ausführung: Mit Gabelfedern 

Werkstoff: Form Stoff 


TGL 12 225 
TGL 12 225 


03.53 
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Fassung 9-12 A 

ohne Abschirmfeder 

Fassung 9-12 B 

mit Abschirmfeder 

für gedruckte Schaltung 

Prüfklasse: 435 

Ausführung: Mit Gabelfedem 

Werkstoff: Formstoff 


TGL 12 226 
TGL 12 226 




Fassung 9-12 C*) 

ohne Abschirmfeder 
Fassung 9—12 D*} 

mit Abschirmfeder 
für gedruckte Schaltung 
Prüfklasse: 435 
Ausführung: Mit Drahtfedern 
Werkstoff: Formstoff 


TGL 12 226 
TGL 12 226 




Fassung 9-12 E 

Prüfklasse: 656 
Werkstoff: Hartpapier 
Fassung 9-12 F 

Prüfklasse: 435 
B et ri e bste m pe ra tu r 
an der Deckplatte bis 150 °C 
zulässig 

Ausführung: Mit V-Federn 
Werkstoff: Schichtpreßstoff 


TGL 12 226 


TGL 12 226 


Ä. 




’) siehe Seite 2 




























































































































Benennung 


Standard 


Bauform 


Fassung 10-12 

für gedruckte Schaltung 
Früfklasse: 435 
Ausführung: Mit V-Federn 
Werkstoff: Schichtpreßstoff 


TGl 

200-3828 





Fassungskörper 9—T2 A*} 

Prüfklasse: 656 
Werkstoff: Hartpapier 
Fassungskörper 9-12 B 

Prüfklasse: 656 

Betriebstemperatur 

an der Deckplatte bis 150 a C 

zulässig 

Ausführung: Mit Spezialfedern 
Werkstoff: Sch i chtp re ßstoff 


TGL 68-67 

TGL 68-67 



Fassung 27~T3 A 

Form A bis D lieferbar 
Prüfklasse: 435 
Ausführung: Mtt Kelchfedem 
Werkstoff: FormstofF 


TGL 

200-3617 









) siehe Seite 2 























































































Standard 


Benennung 


Bauform 


Fassung 9—17 A 

Fassung 9-17 B 

Prüfklasse: 435 
Ausführung: Mit Gabelfeder 
Werkstoff: Formstoff 


TGL 

200-3567 

TGL 

200-3567 



Fassung 9—17 TGL 

für gedruckte Schäftung 200—3827 

Prüfklasse: 435 

Betriebstemperatur 

an der Deckplatte bis 150°C 

zulässig 

Ausführung: Mit Kelchfedern 
Werkstoff: Formstoff 




Fassung 13—17 A 

Form A bfs F lieferbar 
Form F ist ohne Metallflansch 
Prüfklasse: 435 
Ausführung: Mit Drahtfedern 
Werkstoff: Form Stoff 


TGL 63-87 



















































































Benennung 


Fassung 10—26 A 

mit Schutzkappe 
Fassung T0-2S B 

ohne Schutzkappe 
Prüfklasse: 656 
Ausführung: Mit KeJehfeder 
Werkstoff: Hartpapier 


Fassung 14-44 A 

mit Schutzkappe 
Fassung 14—44 B 

ohne Schutzkappe 
Prüfklasse: 656 
Ausführung: Mit Kelchfedern 
Werkstoff: Hartpapier 


Standard 


TGL 

200-3621 

TGL 

200-3621 


Bauform 


Ifl 


TGL 68-55 
TGL 68-55 


$ 
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£ 
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Fassung: 18—50 

Prüfkfasse: 656 
Ausführung: Mit Kelchfedern 
Werkstoff: Hartpapier 


TGL 66-56 
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Benennung 


Standard 


Bauform 


Fassung 14-25 

D “ 24,8 H = 22 
Fassung 14-25/2 
D = 25 H = 18,5 
Prüfklasse: 545 
Ausführung: Mit Gabelfedem 
Werkstoff: Formstoff 


TGL 



C 

200-3620 




C 

TGL 





200-8487 
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Fassung 19-40 

Prüfklasse: 545 
Ausführung: Mit Gabelfedern 
Werkstoff: Formstoff 


TGL 

200-3794 




Konto ktverbi ndung 

(Gegenkonta kt) 

Nr. 0732.625—00002 
Prüfklasse: 545 
Ausführung: Mit Gabelfeder 
Werkstoff: Formstoff 
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